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Pile: D:\Msd20\aout06\0308\REF3TE.D 

Operator: 23 

Date Acquired: 3 Aug 2006 22:51 

Instrument: MSD 20 

Method File: MAN27 

sample Name: BLU + T360 E60 

Misc Info: 

Vial Number : 11 


Analyse quantitative :Testosterone/Epitestosterone 



SI :MET HYLTES TOSTEROHE 
Kbundance 


Ion 301,30 (301 -00 to 302.00): REF3TE.D 
2d91 


100000 

80000 
60000 
40000 
20000 


„?0.1^B142 


21.51 


-/ | 'rrT' 


nnie-> 


Tfl Rfi 21 .00 21 .50 22-00 22.50 
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Epitestosterone-Testosterone 


i^undance Ion 432.40 (432.10 to 433.10); REF3TE-D 

1432 


600000 

500000 

400000 

300000 

200000 

100000 


rime-> 


18-50 


16.38,8.62 18.97 


19,53 


Ir'so' 'i9!oO 19.50 20.00 20.50 


20.9 


Epitesto-Testo-llbetaOH A et E 


yjundance 

600000 
500000 
400000 
300000 
200000 
100000 



Ion 432.40 (432,10 to 433.10): REF3TE,D 
Ion 522.50 (52astl£) 523.20): REF3TE,D 


18,50 


18.3^8.62 18,97 


19,53 


20,33 20j 
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1B Rfl 19.00 19,50 2000 20,50 
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USADA 0287 


